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PART III 


Public Works Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി . ജി . ടി .എൻ. ( 2012 - 13). 

2018 മേയ് 10 . 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് റോഡുകളും പാലങ്ങളും, മദ്ധ്യമേഖല , 
ആലുവ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് മുദ്രവച്ച മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ രജിസ്ട്രേഡ് തപാലിൽ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ( www. keralapwd.gov.in ) 
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതും ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില (എല്ലാ നികുതികളും ഉൾപ്പെടെ) സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് റോഡുകളും പാലങ്ങളും, മദ്ധ്യമേഖല, ആലുവ പേർക്ക് ആലുവയിൽ മാറാവുന്നവിധം ബാങ്ക് ഡ്രാഫ്റ്റായി 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 


നിരതദ്രവ്യം 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

അടങ്കൽ തുകയും 


ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില 


കരാറുകാരന്റെ 
- യോഗ്യത് 


- (1) 


( 2 ) 


11,900 


1, 000 + 12 % GST (1, 120) 


A , B ,C 


& D 


റോഡ്സ് ഡിവിഷൻ, തൃശ്ശൂർ 
2 /എസ്. സി. സി . എ ./2018 -19 -തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ 
മുകുന്ദപുരം താലൂക്കിൽ കീത്തോളി ആനാപ്പുഴ 
റോഡിൽ കൃഷ്ണകോട്ട പാലത്തിൽ കൂടി കടന്നു 
പോകുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ 1- 7 - 2018 മുതൽ 
31-3- 2019 വരെയുള്ള ചുങ്കം പിരിക്കൽ - 4,73 ,000 


Gaz . No . 22 / 2018/DTP (PWD ). 
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164 


( 2 ) 


- ( 3 ) 


5, 900 


500 + 12 % GST ( 560) 


A , B , C & D 


2 3/എസ്. സി . സി. എ ./ 2018 - 19 - തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ 

മുകു ന്ദ പുരം താലൂക്കിൽ കോണത്തുംകുന്ന് 
പൂവത്തുംകടവ് റോഡിൽ പൂവത്തുംകടവ് പാലത്തിൽ 
കൂടി കടന്നുപോകുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ 1-7-2018 മുതൽ 
31 - 3- 2019 വരെയുള്ള ചുങ്കം പിരിക്കൽ - - 2,33,200 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി- - 2 - 6- 2018, 4 മണിവരെ. 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതി- - 2 - 6- 2018 , 4.30 മണിവരെ. 


സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും വിഭാഗം, 
മദ്ധ്യമേഖല , ആലുവ. 


സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഇ .എൽ. ഡി .- ടി .എൻ./ 03 / 2018 - 19 . 

2018 മേയ് 9. 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് വൈദ്യുത വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, കോഴിക്കോട് മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 6 - 6 - 2018 , 3 മണി വരെ 
സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 3.30 - ന് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. പ്രസ്തുത ദിവസം അവധി 
ആയാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


ദർഘാസ് 
നിരതദ്രവ്യം 

പ്രമാണത്തിന്റെ 

വില 


GST @ 
| 12 % 

പ്രവൃത്തി കരാറുകാരുടെ 
(CGST - പൂർത്തീകരണ 

യോഗ്യത 
6 % + 

കാലാവധി 
SGST 
- 6 %) 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4) 


- 1 


7,000 


600 


72 


30 ദിവസം 


എ , ബി , സി 
വിഭാഗം 
കരാറുകാർ 


2 


5 ,600 


500 


60 


30 ദിവസം 


എ , ബി , സി 
വിഭാഗം 
കരാറുകാർ 


6,300 


500 


60 


30 ദിവസം 


20/ 2018 - 19 - കാസറഗോഡ് സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലുള്ള 
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് ആഫീസ് പുന രു ദ്ധാ രണം-- 

വൈദ്യുതീകരണം - - 2,79,624 
21/2018 - 19 - കാസറഗോഡ്- എം . എൽ. എ . 
എസ്. ഡി . എഫ്. - - 2017 - 18 ഗവൺമെന്റ് ജനറൽ 
ആ ശു പ തി യിലെ ബ്ലഡ് ബാ ങ്കിലും 
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്കിലും ജനനേർ കണക്ഷൻ 
ഏർപ്പെടുത്തൽ (പുനർ ദർഘാസ്) - - 2,21,978 
| 22 / 2018 -19 - കാസറഗോഡ്- - എൽ. എ . സി. എ . 

ഡി .എഫ്. - തളങ്കര ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിന് 
അധിക കെട്ടിട നിർമ്മാണം - വൈദ്യുതീകരണം 
(പുനർ ദർഘാസ്) - - 2,49,397 
23/ 2018- 19 കാസറഗോഡ് - കാസറഗോഡ് വികസന 
പാക്കേജ് - പർക്കളായ് ഗവൺമെന്റ് യു . പി. സ്കൂളിന്റെ 
അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ - 
വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) - - 4,16,704 
24 / 2018 - 19 - കാസറഗോഡ് - അജാനൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 
രാംനഗറിലുള്ള എസ്.ആർ. എം . ഗവൺമെന്റ് ഹയർ 
സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം 
വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) - 2,66 ,487 


എ , ബി, സി 
വിഭാഗം 
കരാറുകാർ 


10, 500 


900 


108 


30 ദിവസം 


സം 


എ , ബി , സി 
വിഭാഗം 
കരാറുകാർ 


6, 700 


600 


72 


30 ദിവസം 


എ , ബി , സി 
വിഭാഗം 
കരാറുകാർ 
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- 165 


600 


72 


30 ദിവസം 


എ ക്ലാസ്സ്- 
എച്ച്. ടി. 
വിഭാഗം 
കരാറുകാർ 


800 


96 


30 ദിവസം 


എ , ബി, സി. 
വിഭാഗം 
കരാറുകാർ 


500 


60 


30 ദിവസം 


എ , ബി , സി 
വിഭാഗം 
കരാറുകാർ 


900 


108 


30 ദിവസം 


എ , ബി , സി 
വിഭാഗം 
കരാറുകാർ 


600 


72 


30 ദിവസം 


6 25 / 2018 - 19 - കണ്ണൂർ- പ യ്യ നൂർ ഗവൺമെന്റ് 7,200 

റസിഡൻഷ്യൽ വനിതാ പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ 
250 കെ . വി . എ . ട്രാൻസ്ഫോർമറിന്റെയും കൺട്രോൾ 
സിസ്റ്റത്തിന്റെയും അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 

- 2, 87 ,697 
| 7 2 6 / 2 018 - 19 - കണ്ണൂർ - ഏഴോം ഗവൺ മെന്റ് 9,200 

വെൽഫെയർ എൽ. പി . സ്കൂളിന് കെട്ടിട 
നിർമ്മാണം വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) - 

- 3, 66, 187 
8 27 /2018 - 19 - കണ്ണൂർ - എൽ. എ . സി.- എ . ഡി.എസ്. - 5, 800 

പാപ്പിനിശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് വെൽഫെയർ എൽ. പി. 
സ്ക്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം - 

വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) - - 2,31,280 
9 28 / 2018 - 19 - കണ്ണൂർ- വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറക്ടർ 10,700 

ആഫീസ്- പുനർ വൈദ്യുതീകരണം( പു നർ 

ദർഘാസ്) - 4,25,283 
10 29 / 2018 - 19 - കണ്ണൂർ- പട്ടുവം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ 7,500 

സെക്കന്ററി സ്കൂളിന് വേണ്ടി കെട്ടിട നിർമ്മാണം - 
വൈദ്യുതീകരണം - 2,99,985 
30/ 2018 - 19- കോഴിക്കോട്- കോടഞ്ചേരി ഗവൺമെന്റ് 7,400 
കോളേജ് പദ്ധതി വിഹിതം 2017 - 18 NAAC 
അംഗീകാരത്തിന് വേണ്ടി കോളേജ് കൗൺസിൽ 
മുറിയിലും കോൺഫറൻസ് മുറിയിലും എയർ 

കണ്ടീഷനറുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ - 2, 94,512 
12 31/ 2018- 19 - കോഴിക്കോട് - ഐ ആന്റ് പി.ആർ. ഡി. - 6,500 

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ഇ -1 ബ്ലോക്കിലെ കാവേരി ഹാൾ 

നവീകരണം - വൈദ്യുതീകരണം - 2,56,274 
13 32 / 2018 - 19 - കോഴിക്കോട് - കിഴക്കോത്ത് ഗ്രാമ 6,500 

പഞ്ചാ യ ത്തിലെ 8 അംഗ ന വാ ടി ക ളുടെ 

വൈദ്യുതീകരണം - - 2,58,231 
14 33/ 2018 - 19 - കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്ര സി . കെ . ജി. 11,400 

മെമ്മോറിയൽ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ജനറൽ 
ലൈബ്രറിയിൽ എയർ കണ്ടീഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ - 
- 4, 52,792 


എ , ബി , സി 
വിഭാഗം 
കരാറുകാർ 


11 


- 600 


72 


72 


30 ദിവസം 


എ , ബി, സി 
വിഭാഗം 
കരാറുകാർ 


600 


30 ദിവസം 


എ , ബി, സി 
വിഭാഗം 
കരാറുകാർ 


600 


72 


30 ദിവസം 


എ , ബി , സി 
വിഭാഗം 
കരാറുകാർ 


1000 


120 


30 ദിവസം 


എ , ബി , സി 
വിഭാഗം 
കരാറുകാർ 


15 


10 ,000 


800 


96 


30 ദിവസം 


34/ 2018 - 19 - കോഴിക്കോട് -എൽ. എ . സി. എ . ഡി .എസ് . - 
തിരുവമ്പാടി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ തിരുവമ്പാടി 
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം - 
വൈദ്യുതീകരണം - 3,99,987 


എ , ബി, സി 
വിഭാഗം 
കരാറുകാർ 


16 


8,000 


700 


84 


30 ദിവസം 


35 /2018 -19 കോഴിക്കോട് - എൽ. എ . സി . എ . ഡി .എസ്. - 
അരിക്കുളം പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് 
കെട്ടിട നിർമ്മാണം വൈദ്യുതീകരണം - 3, 17 ,975 
36 / 2018 - 19 - കോഴിക്കോട് - പെരുമണ്ണ ഗാമ 
പഞ്ചായത്തിലെ 2017 - 18 വാർഷിക പദ്ധതി 
അംരഭകുന്ന് കുടിവെള്ള പദ്ധതി മോട്ടോർ പമ്പ് സെറ്റ് 
സ്ഥാപിക്കൽ - 1,94,845 


എ , ബി , സി 
വിഭാഗം 
കരാറുകാർ 
എ , ബി, സി 
വിഭാഗം 
കരാറുകാർ 
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400 
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18 


4,800 


400 


48 


30 ദിവസം 


37 / 2018 - 19 - കോഴി ക്കോ ട് - പെരു മണ്ണ് ഗാമ 
പഞ്ചായത്തിലെ 2017 - 18 വാർഷിക പദ്ധതി 
കൊലച്ചിപാറ കുടിവെള്ള പദ്ധതി മോട്ടോർ പമ്പ് സെറ്റ് 
സ്ഥാപിക്കൽ - 1,91,409 


എ , ബി, സി. 
വിഭാഗം 
കരാറുകാർ 
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19 38 / 2018 - 19 - കോഴിക്കോട് - മക്കട ഗവൺമെന്റ് 5,100 

ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിക്ക് കെട്ടിട നിർമ്മാണം 

വൈദ്യുതീകരണം - - 2,02,405 
20 39/ 2018 - 19 - കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് നേഴ്സിംഗ് 5,900 

കോളേജിൽ അധിക ക്ലാസം നിർമ്മാണം 
വൈദ്യുതീകരണം - 2,34 ,926 
40/ 2018 - 19 - കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 6,200 
ക്യാമ്പസിലുള്ള സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ബ്ലോക്ക് 
കോമ്പൗണ്ടിൽ തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ അടിയന്തിര 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 2,47,805 
41/ 2018 - 19 - വയനാട് ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 7,500 
കോളേജ് ലാബ് ബ്ലോക്ക് 1- ൽ കാഡ് ലാബിൽ 
യു . പി . എ സ് . വ യ റിം ഗ് ഏർ പ്പെ ടു ത്ത ൽ 
(പുനർ ദർഘാസ്) - - 2,96, 104 


എ , ബി , സി 
വിഭാഗം 
കരാറുകാർ 


22 


600 


72 


30 ദിവസം 


എ , ബി , സി 
വിഭാഗം 
കരാറുകാർ 


ദർഘാസുകൾ വെബ്സൈറ്റായ www.keralapwd.gov.in - ൽ ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിക്ക് 10 ദിവസത്തിന് 
മുമ്പ് മുതൽ ലഭ്യമാണ്. ആയത് കരാറുകാർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേ ണ്ടതും എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( വൈദ്യുത വിഭാഗം), കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

- ദർഘാ സു കൾ രജി സ്റ്റേർഡ്/ സ് പീഡ് തപാൽമുഖേന മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളൂ . തപാലിലു ണ്ടാ കുന്ന 
കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 


ദർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില 0059 - 80 - 800 - 96 ( 02 ) എന്ന ശീർഷകത്തിലും GST @ 12 % 
(CGST- 6 % +SGST-6 %) 8443 -00 -108-PW deposit എന്ന ശീർഷകത്തിലും ഡിവിഷൻ ആഫീസിന്റെ DDO Code ആയ 1601- 59 
B - 014 - ൽ ട്രഷറിയിൽ ഒടുക്കി ചെലാൻ രസീത് ടെണ്ടർ പ്രമാ ണ ത്തോ ടൊപ്പം സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് , നിര തദവ്യം, 
കരാറുകാരുടെ നിലവിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക കരാർ 
- 200 - ന്റെ മുദ്രപത ത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് എന്നിവ ആവ ശ്യ മായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം ദർഘാ സി നോ ടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( ഇലക്ട്രിക്കൽ), 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കോഴിക്കോട്. 


( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 
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